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bei           t = 0°     10°      20°       30°        40°      50°     60°      70°      80°     90°    100"
1st
Die Abweichungen gegen die Berechnung fiir die absolute Ternpe-ratur betragen hiernach, wenn die drei initgetheilten Reductionsreihen mit 1), 2), 3) bezeichnet werden:
0°    10°       20°        30°        40°         50°         60°         70°         80°        90°    100°
1)0    —6—10—10     —9     —   8     —   4          0     +2     +3    0
2)0    —2—4—3    — 1    +1    +4    +7    +8    +6    0
3)0   +1+3+6    +8    +10    +13    +16    +14    +9   °
Flier ist die Uebereinstirnnmng gerade fiir *y = 2 die schlechteste, am besten passt noch die Annahme y = 1. Die DifFerenzen sind so gross, wie die Reductionszahlen selbst und systematise!!.
Erklaren kann ich die Abweichungen nicht, vieles wird an den Reductionsformeln liegen, fiir welche rationelle Annahmen eben nicht vorhanden sind.
Es ist im hochsten Grade zu. bedauern, dass eine so wichtige Frage wie die nach der absoluten Temperatur, selbst fiir den gebraueh-lichsten Theil der Scala mit so dtirftigem und unsicherem Material be-handelt werden muss. Ich hielt es aber fiir zweckmassiger, dem Leser lieber etwas zu bieten, als ihn ganz im Dunkeln zu lassen.
Zuletzt noch einige Bemerkungen. Wir batten fiir die therino-dynainische Scala (S. 12)
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\\di)p)v = v und andererseits fiir die therinokinetische
dtj, Stimmen  beide Scalen uberein,  so  ware hiernach (S. 13 u. 19),
falls
^>          gesetzt wird,
#
PV
woraus y zu berechnen ware durch0     _25     —43—54    —59    —59      —53    —43    —31    —16         0
